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Ensemble regroupant trois 
éléments hi-fi en un seul mini- 
volume : 

* Dimensions 

L 280 х H 248 ХР 243 mm. 


3 gammes d'ondes PO, GO, МЕ 

• Diode ċlectroluminescente (LED) 
facilitant un accord précis sur la 
station recherchée • Sensibilité 

1 aV pour S/B : 26 dB. 


2х35 watts de puissance 
efficace sur 8 ohms • Indication 
des niveaux de sortie par diodes 
+ Deux prises magnétophones 
permettant la copie de l'un sur 
l'autre + Bande passante : 20 Hz 
à 40 kHz. 


Touches douces + Commutation 
possible pour tous types de 
bandes : normal, chrome, métal 
+ Bande passante : 30 Hz à 

15 kHz (bande métal) • Dolby* 


des, Systime de réduction ав brult fabriqué 
sous cence des laboratores Dolby Inc 


2 Х 35 WATTS 


Ensemble regroupant trois 
éléments hifi en un seul mini 
volume : 


* Dimensions — м 


L 280 ХН 248 ХР 243 mm. 


73 gammes d'ondes РО, GO, MF 
• Diode électroluminescente 
facilitant un accord 
précis sur la station 
recherchée + Sensibilité u pour 
SIB : 26 dB. 


2x 25 Watts de puissance 
efficace sur 8 ohms • Indications 
des niveaux de sortie par diode 
• Deux prises magnétophones 
permettant la copie de l'un sur 
l'autre. е Bande passante : 20 Hz 
à 40 kHz 


Touches douces * Commutation 
possible pour tous types de 
bandes : normal, chrome, métal 
+ Bande passante : 30 Hz à 

15 kHz (bande métal) є Dolby* 


+ рову Systäme де réduction de bruit артай. 
sous опсо gos laborstowes Dolor inc 
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отрас! disc digital audic 


lution la plu: 


Affichage numérique en 
partie 

Той Гарзе je contact тесапідиє + la première indique le nombre 
La durée de ме du láser est евїїтбе а 5.000 heures contre 


12CM DE DIAMETRE, 60 MINUTES D'ECOUTE 
TELLES SONT LES CARACTERISTIQUES DU DISQUE COMPACT. 


ure traditionnelle 


temps 
оше en minutes et 


PLATINE A LECTURE LASER 


TIT 544Т 4 
PLATINE ЕЕ; 


Programmable. Déplacement “СЭР 
tangentiel du bras. Entraînement 0 

direct piloté par quartz. # ж 
Fonctionnement entiérement 
automatique avec possibilità de 
présélection de 7 plages par 

boutons poussoirs associés à des 
diodes électroluminescentes 

(LED) 

Recherche manuelle 2 vitesses. 

La recherche automatique зе fait S 
par détection opto électronique 
avec possibilité de répétition: 
Fluctuations totales 

«007 % (DIN) 

Dimensions 

L 440 х H 110 x 400 mm 


А 


TLT 542T 
PLATINE 


Déplacement tangentiel du bras, 
recherche manuelle 2 vitesses. 
Fonctionnement automatique. 
Entraînementdirect avec réglage 
stroboscopique de la vitesse. 
Possibilité de répétition du disque. 
Automatisme intégral des 
fonctions pose et rejet du bras 
après sélection du diamètre du 
disque (17 ou 30 cm). 
Dimensions 

(440ХН 110 x P 400 mm. 


ТИ 533 T 
PLATINE 


Déplacement tangentiel du bras. 

Entrainement direct piloté par quartz 
Fonctionnement entièrement automatique avec 
possibilité de présélection de 7 plages par 
boutons poussoirs associés à des diodes 
électroluminescentes (LED) 

Recherche manuelle 2 vitesses. 

La recherche automatique se fait par détection 
opto électronique avec possibilité de répétition 
Fluctuations totales <0,07 % (DIN) 
Dimensions 

1.350 ХН 112 x P 360 mm 


TLT 532Т 
PLATINE 


Déplacement tangentiel du bras, recherche 
manuelle 2 vitesses. 

Fonctionnement automatique. 

Entrainement direct avec réglage 
stroboscopique de la vitesse 

Possibilité de répétition du disque 
Automatisme intégral des fonctions pose et 
rejet du bras аргёз sélection du diamétre du 
disque (17 ou 30 ст). 

Platine équipé d'un préamplificateur casque, 
permettant l'écoute autonome d'un disque. 
Dimensions 

L 350 XH 112 ХР 360 mm 


TIT 531 Т 
PLATINE 


Déplacement tangentiel du bras * Automatisme 
integral e Régulation électronique de vitesse 

+ Fluctuations<0,06 % е Erreur de piste 

+ 0,2 % • Dimensions : 

1.350 ХН 112xP 360 mm 


Semi-automatique * Entraînement 
direct • Régulation électronique 
de vitesse є Stroboscope 

+ Dimensions 

L442X H 135 ХР 385 тт 


Semi-automatique • Entraînement 
par courroie • Bras droit faible 
masse • Dimensions 

L 440 x H 95 x P 380 mm 


Semi-automatique • Еп!гаїпетеп! 
direct е Bras droit s Commandes 
frontales + Réglage 
strosboscopique de la vitesse 

+ Dimensions 

L 385 ХН 125 ХР 355 mm 


Semi-automatique е Entraînement 
par courroie • Bras droit 

+ Dimensions 

Е 350 ХН 115 ХР 335 mm 


— 


Enceinte acoustiques З voles 
• Système clos • Pui псе 
nominale admissible 60/80 Watts 
80 е Dimensions 

L 325хН 650 x P 341 mm 


Enceinte acoustique З voies 
• Système clos 9 Puissani 
nominale admissible : 50/6 
80 * Dimensions 

L 260 x H 585 ХР 281 mm 


Watts 


20 


Enceinte acoustique 3 voles 
+ Bass reflex = Puissance 
nominale de 40/50 Watts 8 0 
е Dimensions 

L 260 х Н 480 x P 207 mm 


Enceínte acoustique 2 voies 

+ Bass reflex • 2 haut-parleurs • 
е Puissance nominale admisible 
28/35 Watts, 8 0 є Dimensions 
L 260 x H 480 x P 207 mm 


ЕД 605T 


Enceinte acoustique 3 voies є 
Bass reflex • 3 haut-parleurs • 
Puissance nominale admissible 
65/85 Watts, 80 9 Grande pureté 
de reproduction et large bande 
passante : 53 Hz à 22 kHz 

(—6 dB) * Dimensions 

L 325 x H 650 x P 340 mm 
Equipements 

* Filtre avec bobines à air, avec 
une pente de 18 dB par octave 
sur le médium, et 12 dB par 
octave sur l'aigu. 


EA 405T 


Enceinte acoustique 3 voies є 
Bass reflex • 3 haut-parleurs • 
Puissance nominale admissible 
45/60 Watts, 80 + Gande pureté 
de reproduction et large bande 
passante : 60 Hz а 20 kHz 

(-6 dB) • Dimensions 

L 260 x H 585 ХР 270 mm 
Equipements : 

e Риге avec bobines а air, avec 
une pente de 18 dB par octave 
sur le médium, et 12 dB par 
‘octave sur l'aigu. 


THOMSON г ТЕ MEILLEUR DE LA TECHNIQUE 


Enceinte acoustique 3 voies 
• Système clos 9 Puissance 
nominale 45/55 Watts 8 Q 

* Dimensions 

Е 242 х Н 363 x P 243 mm 


EA 452T 


Enceinte acoustique 2 voies 
* Bass reflex • 2 haut-parleurs 

+ Puissance nominale admissible 
45/60 Watts, 80 е Dimensions 

L 195 x H 300 x Р 160 mm 


EA 321T 


Enceinte acoustique 2 voies 

• Système clos * 2 haut-parleurs 
* Puissance nominale admissible 
35/45 Watts, 80 • Dimensions 

L 150 H 250 x Р 150 mm 


EA 220T 


Enceinte acoustique 2 voies 

е Système clos е 2 haut-parleurs 
• Puissance nominale admissible 
25/35 watts 80 е Dimensions 

L 150x Н 250 x Р 150 mm 


РА60241 РА40247  РА4045Т РАЗО45Т MI3ST 


“D.H.T.: 0,009 % "ОНТ. : 0,003 % 


де réduction де bruit 


== нервен 


“Moteur courant continu Nombre 


30 He à 15 KHz 


<2% 
> 6248) 


Oui 


chiffres 


0,5 туал Ка 


05 тука. 


ТН 516 ЕЗЕЗЕ ВЕ ХҮН == 
ELTETMIETTETTI юнан: | Юнун: aaa ELTEICBELTET 


JJ 86 


FD ЕТЕТ 
35 х 125 х 358 [50 x 115 355 
45 W 40 W 35 ММ 30 Уу 25 W 
бо Үү 50 W 45 У/ Фу EX 
80 80 80 80 во 
Bass-roflex Bass-reflex Tios Bass-reflex Clos 
2 3 2 2 2 
170 160 130 180 1% 
= 70 = = = 
19 8 dôme 45 18 dôme 55 54 а cone 
w ЕК 10 W 35W Бом 
= Solidaire п Soldaire = 
Ош — Qu Ош 
195 х 300 х 160 260 х 460 х 207 150 х 250 х 150 280 х 480 х 207 150 х 250 x 150 
28 19 47 18 
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AVEC LELECTRONIQUE THOMS 
_ COMPOSEZ VOTRE CHAINE HAU) 


ENSEMBLE 
ELECTRONIQUE 


2x60 wars 


Amplificateur de classe А1 de 2 х 60 Watts 

а très faible taux de distorsion harmonique (0,005 %) 
Des segments fluorescents indiquent де maniére précise 
et instantanée la puissance délivrée 

La technologie de la classe A1 permet l'élimination de la 
distorsion de commutation, tout en conservant un 
excellent rendement 


Tuner РО, GO, MF stéréo à synthétiseur à quartz 
Mémoire d'appel de 14 stations (7 en MF et 7 en AM) 
Exploration manuelle ou automatique. Sensibilité utile 
(mono) 0,8 „У pour S/B : 26 dB. Affichage digital de la 
fréquence écoutée et indication par diode électro- 
luminescente (LED) de la station sélectionnée. 


Platine cassette à « tiroir » offrant une hauteur utile 
identique à celle d'un Tuner. 

Clavier entièrement logique complété par une recherche 
automatique de plages enregistrées et d'une touche de 
e silencieux d'enregistrement » afin de faire des « blancs » 
entre deux enregistrements. 

Réducteur de bruit de type : Dolby* В et С autorisant un 
rapport S/B : 68 dB en В et 78 dB еп С. 

Indicateur de niveau par diodes électro-luminescentes 
(LED) avec visualisation du défilement par LED 
clignotantes. 


Puissance nominale de sortie 2 х 40 Watts/8ß selon NF 497420. 


Indicateurs de niveau de sortie, constitués de 2 гатрез 
de diodes luminescentes (LED). 


Amplificateur permettant le raccordement de 2 paires d'enceintes. 


Dimensions : L 440 х H 70 x 300 mm 


ENSEMBLE 
ELECTRONIQUE 


x 40 warrs 


CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISE. 


Clavier de présélection de 7 stations en MF ou en AM 
(PO.GO). La commutation МЕ, РО, GO détermine le choix 
des stations préréglées. 

Diode indicatrice de station et d'accord fonctionnant 
suivant le système « pilote » (la diode est verte 

en recherche manuelle, rouge en accord manuel, ou 
orange en accord avec une touche préréglée 


Clavier de sélection de sources : 2 platines 
magnétophones, 1 tuner, 1 platine tourne-disque. 

1 filtre subsonique (15 H2), que l'on ne trouve pas de 
manière générale, permet d'éliminer les très basses 
fréquences parasites risquant d'endommager les haut 
parleurs. 

La commutation contour procure un confort d'écoute 
supplémentaire а bas niveau 


Clavier de sélection des différents types de bandes 
(normal, chrome, métal), ainsi que la fonction Dolby* 
Rapport signal/bruit : >60 dB. 

Deux rampes de 6 diodes (LED) par canal indiquent de 
manière précise et instantanée les niveaux 
d'enregistrementilecture 


Een 
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ÉLECTRONIQUE x30 WATTS 


CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISE 


Diode indicatrice de station et d'accord fonctionnant 
suivant le système « pilote » (la diode est verte en 
recherche manuelle, rouge en accord manuel 

- Commutation mono/SIL MF permet de déverrouiller le 
silencieux inter-stations, се qui autorise la réception des 
stations faibles ou éloignées. 


Clavier de sélection des sources : 2 platines 
magnetophones, 1 tuner, 1 platine tourne-disque 

1 commutation contour procure un confort d'écoute 
supplémentaire á bas niveau 


Clavier de sélection des différents types de bandes 
(normal, chrome, métal) ainsi que la fonction Dolby* 
Rapport signal/Bruit : >60 dB. 

Deux rampes de 6 diodes (LED) par canal indiquent de 
maniére précise et instantanée les niveaux 
d'enregistrement/lecture. 
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